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JULJAN PLATUSKI 


inzynier referendarz P. K. P. 


przeżywszy lat 64, po długiej a ciężkiej chorobie, zasnął w Panu 
dnia 6-go stycznia 1929 r. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie we środę dnia 9 b. m. o godz. 10 rano 
w kaplicy na cmentarzu rakowiekim, poczem nastąpi eksportacja wprost do grobu. 


Na te smutne obrzędy stroskane dzieci i rodzina zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego 
i Znajomych. 


Zakład pogrzebowy „ CONCORDIA“ DRUKARNIA ZWIAZKOWA W KRAKOW IE 


JANA WOLNEGO 
Kraków, pl. Szczepański L. 2. — Telefon 331. 


